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Cargill International Luxembourg 6 S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social: 11-13, Boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 150972 


Objet: Changement d’adresse 
Madame, Monsieur, 

Veuillez noter le changement d’adresse ci-dessous de la societe Cargill International 
Luxembourg 6 Sari avec effet immediat. 

Ancienne adresse : 11-13 Boulevard de la Foire 

L-1528 Luxembourg 


Nouvelle adresse : 26, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 


Luxembourg, le 11 janvier 2017. 



